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MICRO INTERNATIONAL S.A. 

societe anonyme 

5, Avenue Gaston Diderich • L-1420 Luxembourg 
RCS N.B156847 


IL RESULTE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
QUI S’EST TENUE LE 16 JANVIER 2017 QUE : 

- Le siege social de la societe Micro International S.A. a ete transfere du 5, Avenue Gaston 
Diderich, L-1420 Luxembourg au 31-33 Grand Rue, L-1660 Luxembourg. 


Pour copie conforme, 

Pour le conseil d’administration, 

Luxembourg, le 16 Janvier 2017 

Administrateur 
Marco Sterzi 


Capital Social EUR 2.100.000- entierement libere 
R.C.S. Luxembourg Nr. B 156847 - Numero Identification Fiscal 2010 22 28554 



